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WIRING LEGEND: C GRO. SCREW SONS 
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DISTANT TERMINATING AREA 
DISTANT TERMINAL DESIGNATION 
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"\_ wire couor cove 


COLOR CODE 
BK- BLACK W- BK- WHITE- BLACK 
BR-~ BROWN w- BR- WHITE - BROWN 
R- REO W- R - WHITE -RED 
O- ORANGE w-0O — WHITE -ORANGE 
Y- YELLOW W-Y - WHITE- YELLOW 
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CABINET TERMINAL BLOCKS 


G - GREEN W-G- WHITE -GREEN 
BL- BLUE W-BL- WHITE - BLUE 

P - PURPLE W-P - WHITE~ PURPLE 
W- WHITE W-S- WHITE~ SLATE 
S$ - SLATE 


DL-I- ¥ 
DK-3-8K 
OK-7 Y 
U-I2-R 
U-IFO 
U-9-BL 
U-8-G 
U-6-P 
u-5-Y 
-3-S 
18- 
U-2-BR 
U-0- BK 
35 
AA-34-BL 
AA W 
-2-BK 
AA-3 -O 
AA-4-BL 
AA-5-Y 
AA-6-P 
AA-7-G 
AA-8-R 
AA-II-W-BK 


13. ] —3%— DENOTES SPLICED AND TAPED WIRES. 
4.] ASSOCIATED CABLES 


159279 TRANSFORMER CABLE 

154440 CABINET LIGHTS SWITCH CABLE 

173456 KEYD CABLE 

173455 PAGE PRINTER CABLE 

173456 TRANS. DIST. BASE CABLE 

173457 AUX. TYPING REPERFORATOR BASE CABLE 
173781 MOTOR & MARGIN INDICATOR CABLE 


AA-13-WBi- 
AAZIWERY 


AA-2-W0 
AAA4-W-Y 
AA-{5-w-P 
AA-16-W-G 
AA-I7-W-R 
AA-18-W-S 
AL20°Y-G 
AA-2I-BKG 
AA23-WR-G 
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AA-22 - W-R-8L 


5.1 GROUND WIRE MAY BE ATTACHED TO THE RIGHT 
154412 TERMINAL BLOCK ASSEMBLY MOUNTING 
STUO BY MEANS OF THE TERMINAL BLOCK 
COVER MOUNTING SCREW AND LOCK WASHER 
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F-1I- BR 
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F-19-R 
F-8-W-G 
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F-16-BL 
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MARGIN INDICATOR 
LAMP SOCKET 
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AUX. REPERFORATOR BASE 
POWER CONNECTOR (PLUG) 
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C-163-W-8L 
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C-168-R 
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